На руднике «Октябрьский» открыли 
отремонтированный мужской 
гардеробный блок 





В Заполярном филиале «Норникеля» продолжается реализация программы по улучшению 
социально-бытовых условий работников предприятий компании. Ежегодно финансирование 
программы увеличивается: в 2020 году на капитальные ремонты бытовых помещений Норильского 
дивизиона было выделено порядка 450 миллионов рублей, в 2021 — около миллиарда, а в этом 
году — порядка двух миллиардов рублей. 


На руднике «Октябрьский» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию мужской 
гардеробный блок, рассчитанный на 898 человек. Он расположен на третьем этаже здания АБК 
основной площадки. 


После комплекса ремонтных работ гардеробный блок площадью более полутора тысяч 
квадратных метров, стал удобным, стильным и современным: он оснащен шкафами из 
нержавеющей стали, душевыми комнатами, санузлами, парной с электрокаменкой сухого жара 
финского производства Нагміа. 


«Ремонт включал в себя полную замену систем вентиляции, отопления, водоснабжения, 
электроснабжения, а также замену пожарной сигнализации. Думаю, что работники 
оценят комфорт и удобство, которые компания для них создала», – отметил директор 
департамента управления делами ЗФ «Норникеля» Василий Трохов. 


Ремонт гардеробного блока выполнен в соответствии утвержденного в 2020 году альбома типовых 
решений обустройства социально-бытовых объектов компании «Норникель», который 
разрабатывали специалисты известной дизайнерской студии Артемия Лебедева. Напомним, в 
конце прошлого года подобные мужские гардеробные ввели в эксплуатацию сразу на трех 
предприятиях ЗФ: Медном заводе, рудниках «Комсомольский» и «Таймырский». 


Василий Трохов отметил, что стоимость строительно-монтажных работ на руднике «Октябрьский» 
составила - 99,6 миллиона рублей, а оборудования - более 16, 1 миллиона рублей. 


Всего в здании АБК расположено четыре гардеробных блока, как отметил Василий Трохов, в этом 
году будут отремонтированы остальные три. Также в планах выполнить комплексный ремонт 
тренажерного зала и зала для занятий аэробикой. 


Помимо этого, в марте на руднике в здании АБК вспомогательно-закладочного ствола №2 
планируется сдать в эксплуатацию женский и мужской гардеробный блок на 238 мест. 


По словам Василия Трохова, кроме капитального ремонта гардеробных блоков в рамках 
программы «Фонд улучшений условий труда» в 2021 году на руднике «Октябрьский» было 
отремонтировано 27 санузлов на общую сумму около 15 миллионов рублей. 


